MACNADINE RADIO ■ Modd. 8 107 F e K 542 F 



MACNADYNF. RADIO - Mod. S 107 F e mod. Kennedy K 542 F - Onde niedie divise e due gamme onde corte. Media fre 
quenza 471 kc. Occhio tnagico. Reazione inversa dal secondario del trasformalore d’uscita. Potenza d’uscita indistorta 3,5 watt 











